Antoni Kurkiewicz 


przeżywszy lat 48, po dlugićj a dolegliwćj chorobie, opatrzony 
SS. Sakramentami, w Bosutowie zakończył życie 
dnia 14 Stycznia 1874 r. 


W ciężkim żalu pozostała matka, wraz z familią zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół 


Znajomych i pobożną Publiczność na pogrzeb, który się odbędzie w Poniedziałek dnia 19xo 
Stycznia 1874 r. o godzinie 10 z rana na Cmentarzu krakowskim. 


W Drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


